Waterschap 
Roer en Overmaas 


% WATERSCHAPSBLAD 


Officiële uitgave van Waterschap Roer en Overmaas. 


Nr. 900 

6 februari 
2015 


Goedkeuring wijziging kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 
2013 

Bij besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg van 27 januari 2015 is de Kostentoedelingsverordening 
watersysteembeheer 2013 van Waterschap Roer en Overmaas goedgekeurd, zoals die gewijzigd is 
vastgesteld op 25 november 2014. 

De verordening is in werking getreden op 24 december 2014. De tekst van de verordening kunt u 
terugvinden in de bijlage. 

Het vaststellingsbesluit en het goedkeuringsbesluit zijn niet vatbaar voor beroep. 

Informatie 

Hebt u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het team Algemene en Juridische 
Zaken, telefoon 046-4205700. 
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